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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 988 

28 Ιουλίου 2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Με την αριθμ. Φ.10.1/4805/30-6-2014 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α'), όπως τροποποιήθηκε με 
την περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α') και αντικαταστάθηκε με την παρ. 20 του άρθρου 
36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α'), γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία, οι οποίες υποβλήθηκαν 
κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση από 1-7-2014, ως ακολούθως: 


Α/Α 

Α.Μ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟ¬ 
ΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

1 

159733 

ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ03 

8111183810/24-6-2014 

2 

156807 

ΔΡΙΒΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Π Ε 04.01 

1127537378/24-6-2014 

3 

159811 

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ 

ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ 

ΝΙΚΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ03 

6994342332/24-6-2014 

4 

146482 

ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

ΠΕ03 

5194762411/24-6-2014 

5 

173835 

ΛΑΓΓΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Π Ε 04.01 

4199117792/24-6-2014 


Με την αριθμ. Φ.10.1/5037/4-7-2014 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λακωνίας, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α'), όπως τροποποιήθη¬ 
κε με την περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α') και αντικαταστάθηκε με την παρ. 20 
του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α'), γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία, οι 
οποίες υποβλήθηκαν κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμι¬ 
ας Εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική τους 
σχέση από 5-7-2014, ως ακολούθως: 


Α/Α 

Α.Μ 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑ¬ 
ΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛ¬ 
ΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

1 

187376 

ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΕ17.06 

4366277630/24-6-2014 

2 

165616 

ΚΑΝΕΛΛΙΑ 

ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΕ02 

1242682791/24-6-2014 

3 

157192 

ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΑΛΕΞΙΟΣ 

ΠΕ06 

7561875146/24-6-2014 

4 

140286 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΕ02 

9812011832/24-6-2014 

5 

159255 

ΚΟΛΟΒΕΑ 

ΡΕΒΕΚΚΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΕ02 

6566346557/24-6-2014 

6 

156603 

ΚΟΛΥΒΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ03 

3110542591/24-6-2014 

7 

146921 

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑ- 

ΚΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΕ04.01 

4148123581/24-6-2014 

8 

146226 

ΜΑΡΟΥΣΗ 

ΣΟΦΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ02 

1142558111/24-6-2014 

9 

904757 

ΜΗΝΑΚΑΚΗ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

ΠΕΙ 8.02 

1118155212/24-6-2014 

10 

145941 

ΜΠΛΕΤΑ 

ΑΝΤΙΟΠΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΕ02 

4364784433/24-6-2014 
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11 

154713 

ΠΕΡΔΙΚΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΕΙ 0 

1099686939/24-6-2014 

12 

159553 

ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ 

ΜΑΡΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ02 

7692102371/24-6-2014 

13 

140232 

ΤΑΡΟΥΣΗ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕ02 

7644018824/24-6-2014 


Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ 


Με τη με αριθ. 6556/07-07-2014 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3687/2008 (ΑΊ59), όπως τροποποιήθηκε με την 
περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α' 86) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 20 του άρθρου 36 του 
ν. 4186/2013 (Α' 193), γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία (3589/23-4-2014, 3586/23-4-2014, 
3713/28-4-2014, 3799/29-4-2014, 3788/29-4-2014, 3954/30-4-2014) των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση από 5-7-2014, ως ακολούθως: 


Α/Α 

Α.Μ. 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ.ΒΕΒ.ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟ¬ 
ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

1 

158512 

ΒΑΒΑΑΙΑΡΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

2164756411/07-07-2014 

2 

149954 

ΜΩΡΑΙΤΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΕ11-ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 

2114299396/07-07-2014 

3 

160731 

ΚΟΥΚΟΥΛΑ-ΜΑ- 

ΜΩΛΗ 

ΕΙΡΗΝΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ09- 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ 

6237033112/07-07-2014 

4 

149771 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

2217955110/07-07-2014 

5 

192455 

ΝΙΚΗΤΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ12-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

7231902584/07-07-2014 

6 

147569 

ΚΥΡΙΤΣΗ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

3859852920/07-07-2014 


Με τη με αριθ. 6248/30-06-2014 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου που εκ¬ 
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3687/2008 (Α' 159), όπως τροποποιήθηκε με την 
περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α' 86) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 20 του άρθρου 36 του 
ν. 4186/2013 (Α' 193), γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία (3559/22-4-2014, 3590/23-4-2014, 3576/ 
23-4-2014,3665/25-4-2014,3733/28-4-2014,3734/28-4-2014,3793/29-4-2014,3809/29-4-2014,3815/29-4-2014,3891/29-4-2014,3872/ 
30-4-2014) των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση 
από 1-7-2014, ως ακολούθως: 


Α/Α 

Α.Μ. 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΒΕΒ. ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣ¬ 
ΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗ¬ 
ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

1 

154391 

ΣΤ ΑΘΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΕ04-ΦΥΣΙΚΩΝ 

2631732989/03-07-2014 

2 

141420 

ΜΑΚΑΡΩΝΗΣ 

ΜΑΡΙΝΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΕ04-ΦΥΣΙΚΩΝ 

5035197056/03-07-2014 

3 

157292 

ΧΑΛΑΡΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

5812054461/03-07-2014 

4 

906614 

ΒΑΘΡΑΚΟΥΛΗ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ 

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

5123519149/03-07-2014 

5 

162582 

ΚΑΡΑΤΖΙΤΖΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

6510912354/03-07-2014 

6 

148823 

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

2412513622/03-07-2014 

7 

152973 

ΣΑΛΤΑ 

ΜΥΡΣΙΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

9192124656/03-07-2014 

8 

156391 

ΤΖΙΑΚΑ 

ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΗΛΙΑΣ 

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

1199023211/03-07-2014 

9 

167906 

ΒΑΡΣΑΜΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 

6186817455/03-07-2014 

10 

179985 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 

1136120121/03-07-2014 

11 

144844 

ΠΡΟΒΕΤΖΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 

641210383-/03-07-2014 


Ο Διευθυντής 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΑΣ 


Με τη με αριθ. 10911/04-07-2014 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν 3287/2008 (Α'159), όπως τροποποιήθηκε με την 
περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α'86) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 20 του άρθρου 36 του 
ν. 4186/2013 (Α' 193), και γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία των παρακάτω εκπαιδευτι¬ 
κών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), που υποβλήθηκαν το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου 2014 και λύεται 
αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση από 05-07-2014, ως ακολούθως: 


Α/Α 

Α.Μ. 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΒΕΒ. ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟ¬ 
ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

1 

389174 

ΤΣΑΒΑΛΙΑ 

ΘΕΟΚΛΕΙΑ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ 

1067140486/27-06-2014 
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2 

179063 

ΑΓΡΟΚΩΣΤΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

6864879514/27-06-2014 

3 

400445 

ΒΟΥΛΓΑΡΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

3153427917/27-06-2014 

4 

148208 

ΔΕΛΗΣΤΕΡΓΙΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

1015788124/27-06-2014 

5 

179375 

ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

3815145643/27-06-2014 

6 

159311 

ΛΙΑΠΗ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

1181071211/27-06-2014 

7 

145454 

ΠΙΤΣΟΥΝΗ-ΤΣΙΡΤΟ- 

ΓΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΠΕΤΡΟΣ 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

4410717133/27-06-2014 

8 

905576 

ΡΟΠΠΑ 

ΕΥΘΥΜΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

7522171041/27-06-2014 

9 

164213 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

ΚΡΥΣΤΑΛΩ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

4111482106/27-06-2014 

10 

170079 

ΣΠΗΛΙΩΤΗ 

ΕΛΕΝΗ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

9350118212/27-06-2014 

11 

904229 

ΒΕΛΑΛΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

4278122611/27-06-2014 

12 

179920 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΕ03 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

1367290881/27-06-2014 

13 

900264 

ΔΡΥΜΩΝΙΤΟΥ 

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΕ03 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

1311269115/27-06-2014 

14 

144207 

ΚΑΤΣΑΡΑΣ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ03 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

1261961425/27-06-2014 

15 

150976 

ΠΑΠΑΕΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΕ03 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

7721594826/27-06-2014 

16 

147026 

ΑΞΕΛΟΣ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ 

7711371457/27-06-2014 

17 

183944 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ 

3573106108/27-06-2014 

18 

160127 

ΚΑΝΑΡΗ 

ΜΑΡΙΑ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ 

3431521018/27-06-2014 

19 

141388 

ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΜΟΣ 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ 

3438781610/27-06-2014 

20 

143270 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ 

1193257442/27-06-2014 

21 

905771 

ΛΑΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ 

6930101141/27-06-2014 

22 

143280 

ΣΑΡΑΝΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ 

2316107106/27-06-2014 

23 

143447 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 

ΜΑΡΟΥΛΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

1124958116/27-06-2014 

24 

147383 

ΛΟΥΛΟΥΔΗ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

8783736514/27-06-2014 

25 

157128 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

4259127466/27-06-2014 

26 

144672 

ΤΣΙΑΜΗΤΑ 

ΣΤΑΜ ΑΤΙΑ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

1137729631/27-06-2014 

27 

147597 

ΣΒΑΝΑΚΕΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΠΕ08 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

1167299911/27-06-2014 

28 

064799 

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 

ΕΥΡΥΔΙΚΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ09 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 

8588521039/30-06-2014 

29 

160748 

ΜΙΡΓΚΟΥΔΗ 

ΜΑΡΘΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΕ09 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 

7146706311/30-06-2014 

30 

131081 

ΣΒΟΛΙΑΝΤ ΟΠΟΥ- 
ΛΟΥ 

ΝΙΚΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΕ11 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1001051061/30-06-2014 

31 

157663 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕ12.10 ΡΑΔΙΟΗΛ/ΩΝ 

5026987546/30-06-2014 

32 

196689 

ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ 

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

1269960310/30-06-2014 

33 

200746 

ΚΑΠΕΛΛΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΠΕΙ 7.07 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

7735116325/30-06-2014 

34 

906624 

ΝΤΟΥΒΡΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΕΙ 7.04 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

8927431208/30-06-2014 

35 

158295 

ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΟΡΦΩ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΕΙ 7.04 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

1056111031/30-06-2014 

36 

161556 

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΕ17.03 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

3790121101/30-06-2014 

37 

158146 

ΤΣΕΛΕΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΠΕ18.13 ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

5471585451/30-06-2014 

38 

175051 

Γ ΑΝΩΤ ΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΤΕ01.01 

ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 

1191266794/30-06-2014 

39 

163671 

ΤΣΙΑΝΤΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΤΕ01.02 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

5631441052/30-06-2014 


Ο Διευθυντής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ 


Με τις κάτωθι αναγραφόμενες αποφάσεις του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων που 
εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α' 159), όπως τροποποιήθηκε με 
την περ. β' της παρ. 6 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α' 86) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 20 του άρθρου 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 


36 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία των παρακάτω εκπαι¬ 
δευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική τους σχέση από τις 1/7/2014, 
ως ακολούθως: 


Α/Α 

Α.Μ. 

ΕΠΩΝΥΜΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΟΝΟΜΑ 

ΠΑΤΡΟΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ ΑΙ¬ 
ΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙ¬ 
ΤΗΣΗΣ 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑ¬ 
ΣΗΣ Δ/ΝΤΗ 

ΑΡ. ΒΕΒ. ΔΙΑ¬ 
ΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΜΙΣΘΟΔΟ¬ 
ΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

1 

186690 

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 

ΡΟΒΕΡΤΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΧΗΜΙΚΩΝ 

Φ.10.3/3545/ 
22-4-2014 

Φ.10.3/5934/ 
1-7-2014 

3519591011/ 

1-7-2014 

2 

190461 

ΚΑΛΟΥΣ 

ΝΤΑΓΚΜΑΡ 

ΚΑΡΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

Φ.10.3/3546/ 
22-4-2014 

Φ.10.3/5935/ 
1-7-2014 

2019310744/ 

1-7-2014 

3 

906003 

ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑ- 

ΚΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙ¬ 

ΚΩΝ 

Φ.10.3/3547/ 
22-4-2014 

Φ.10.3/5936/ 
1-7-2014 

8967975612/ 

1-7-2014 

4 

162829 

ΒΑΡΒΑΝΤΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΓΕΩΛΟΓΩΝ 

Φ.10.3/3551/ 
22-4-2014 

Φ.10.3/5937/ 
1-7-2014 

86314803110/ 

1-7-2014 

5 

160984 

ΜΑΜΟΥΝΑΚΗ 

ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

Φ.10.3/3552/ 
22-4-2014 

Φ.10.3/5938/ 
1-7-2014 

1011560121/ 

1-7-2014 

6 

140638 

ΤΟΠΑΛΥΔΗ 

ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Φ.10.3/3554/ 
22-4-2014 

Φ.10.3/5939/ 
1-7-2014 

4069113700/ 

1-7-2014 

7 

156953 

ΑΝΕΖΑΚΗ 

ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΧΗΜΙΚΩΝ 

Φ.10.3/3557/ 
22-4-2014 

Φ.10.3/5941/ 
1-7-2014 

5767476838/ 

1-7-2014 

8 

904489 

ΠΛΑΚΑΣ 

ΚΟΥΜΑΔΩΡΑΚΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙ¬ 

ΚΩΝ 

Φ.10.3/3559/ 
22-4-2014 

Φ.10.3/5942/ 
1-7-2014 

7610170118/ 

1-7-2014 

9 

153807 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ ΑΛ¬ 
ΚΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΘΕΟΛΟΓΩΝ 

Φ.10.3/3560/ 
22-4-2014 

Φ.10.3/5943/ 
1-7-2014 

128576412/ 

1-7-2014 

10 

146883 

ΔΑΡΜΑΡΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ¬ 
ΚΗΣ ΑΕΙ 

Φ.10.3/3561/ 
22-4-2014 

Φ.10.3/5944/ 
1-7-2014 

7121731061/ 

1-7-2014 

11 

145004 

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Φ.10.3/3567/ 
22-4-2014 

Φ.10.3/5945/ 
1-7-2014 

2735511045/ 

3-7-2014 

12 

133183 

ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΕΥΤΥΧΙΟΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Φ.10.3/6569/ 
22-4-2014 

Φ.10.3/5946/ 
1-7-2014 

6911146101/ 

01-7-2014 

13 

137542 

ΜΑΛΙΚΟΥΤΣΑΚΗ 

ΓΑΛΑΝΗ 

ΜΑΡΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙ¬ 

ΚΩΝ 

Φ.10.3/3574/ 
23-4-2014 

Φ.10.3/5947/ 
1-7-2014 

5956047717/ 

1-7-2014 

14 

906116 

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ 

ΜΑΡΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Φ.10.3/3580/ 
23-4-2014 

Φ.10.3/5948/ 
1-7-2014 

4468441149/ 

1-7-2014 

15 

148250 

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ 

ΣΜΑΡΑΓΔΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Φ.10.3/3590/ 
23-4-2014 

Φ.10.3/5949/ 
1-7-2014 

1532100186/ 

1-7-2014 

16 

186800 

ΣΤΑΓΑΚΗ ΤΑ- 
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΥΤΥΧΙΑ- 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΓΓΛΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

Φ.10.3/3599/ 
24-4-2014 

Φ.10.3/5950/ 
1-7-2014 

9442114115/ 

1-7-2014 

17 

163948 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΡΙΑ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Φ.10.3/3600/ 
24-4-2014 

Φ.10.3/5951/ 
1-7-2014 

1251915153/ 

1-7-2014 

18 

159911 

ΜΠΑΤΖΕΛΗΣ 

ΙΩΣΗΦ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙ¬ 

ΚΩΝ 

Φ.10.3/3646/ 
25-4-2014 

Φ.10.3/5952/ 
1-7-2014 

1710611511/ 

1-7-2014 

19 

156554 

ΓΟΥΛΑΡΑΣ 

ΑΠΟΣΤΟ¬ 

ΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙ¬ 

ΚΩΝ 

Φ.10.3/3632/ 
28-4-2014 

Φ.10.3/5953/ 
1-7-2014 

1592963993/ 

1-7-2014 

20 

150491 

ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Φ.10.3/3689/ 
28-4-2014 

Φ.10.3/5954/ 
1-7-2014 

4245732112/ 

1-7-2014 

21 

166231 

ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Φ.10.3/3759/ 
29-4-2014 

Φ.10.3/5955/ 
1-7-2014 

2019719011/ 

1-7-2014 

22 

131046 

ΚΑΖΑΚΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

Φ.10.3/3761/ 
29-4-2014 

Φ.10.3/5956/ 
1-7-2014 

1184012613/ 

3-7-2014 

23 

149857 

ΑΛΥΓΙΖΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΞΑΝΟΦΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗΣ 

Φ.10.3/3803/ 
29-4-2014 

Φ.10.3/5957/ 
1-7-2014 

2130405174/ 

3-7-2014 

24 

149795 

ΧΑΝΤΗ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΖΑΦΕΙΡΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

Φ.10.3/3955/ 
30-4-2014 

Φ.10.3/5958/ 
1-7-2014 

9255730102/ 

1-7-2014 


Ο Διευθυντής 
ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 




ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
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